312     VOtiTES  INARTICULEES AUXQUELLES  ON  A ATTRIBUK A  TORT  •«)«   OU   PLUS
A la voute du milieu, on a attribue" une ouverture de 44m12, 43m4513, 39mri. Elle a, re"ellement, 37mGO de portee et 19ra60 de montee; elle est 16gerement surhausse'e, en ogive pen pointue, comme celle du pont Saint-Martin, a Tolede.
dj  — Arches cenlrales, - aval Kl.
La base des piles de la grande voute est & grand appareil, pent-Sire romain.
Toute I'6l6vation est du moyen-Qge : par les rampes qui 6taient de 91mniel66llim avant la modification de 1880; — par ses ogives, dont quelques-unes out un joint a la clef; — par le petit appareil de ses voutes; — par ses bees pointus; — par ses deux rouleaux superposes de Im40 et Om50.
Aux reins de la voute, on voit des trous Carre's comme au pont de Ce'ret10 : sans doute des trous de boulin pour appuyer le cintre.
Tout est en granifc : il y a quelques mauvaises pierres.
Ces renseignements out 6t6, sur ma demande, gracieusemcnt doun6s par M. Juan B. Uriartc, Ing6nicur des Fonts et Chauss6es a Orcnso.
12.  — Germond de Lavigne : «Itindraire de I'Espagne », — Paris, 1866, p. 273. — M. Alfred Le^ei-: « Les travaux publics, les mines et la metallurgieau temps des Romains. »
Dans la Statistique des Annales des Fonts et Chauss6es d'octobre 186C, p. 542ter, n" 25, j'ai roproclniL celte indication « sous toutes reserves ».
13.  — M. L. Gaztelu, Marquis d'Echandia : a Los grandes Arcos de Fdbrica en los Puentes dp. Enjiann ». (Revista de Obras Publicas, 12 juin 1899).
14.  — Croizette-Desnoyers, « Construction des Fonts », Tome I, p. 45.
15.  — Photographic qu'a bien voulu remeltre M. Juan B, Uriarte.
16. - C1 rte O40")1 - Tome I, p. 15.scription sur une plaque cle marbre blanc posee sous Philippe II :
